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  فتاوى الصلاة

  هل من السنة الأذان الأول للفجر؟ - الشيخ عبدالرحمن البراك (12767)

  عبدالرحمن البراك


  
  احسن الله اليكم يقول السائل مؤذن مسجدنا يؤذن اذان الاول للفجر وانكر عليه بعض طلبة العلم بان ذلك لم يرد فهل انكارهم صحيح  نؤذن  احد العلماء الاذان الاول وقال الفقهاء
  -
    
      00:00:00
    
  



  ان اذان الفجر الاول مبدأه من بعد نصف الليل ينبغي ان يكون  نصف ساعة ربع ساعة
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      00:00:40
    
  



